26/08/1990 


El equipo de excavación del área “1AB” durante el proceso de instalación del ascensor del 
acceso número dos para dicha área, fue atacado tras un incidente de contacto que hasta el 
momento era desconocido. El trabajador Mikhail Ivanovich, reportado como desaparecido 
desde el pasado 18/08/1990, fue el autor del incidente, claramente bajo la influencia de uno 
de los especimenes. 


El trabajo de excavación en el área fue suspendido y la misma fue sellada por seguridad 
mayor. 


